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STEM TABLE "テーブル. アレ イス ピー カー ホン 


会 議 室 の スピ ヒー カー ホン を 、 
MID. 


ビー ム フ ォ ー ミ ング マイ クロ ホン と 下向き スピ ー カ ー を 融合 し た 革新 的 な デザ イン で 、 
スピ ー カ ー ホ ン を 利用 し た 会 議 品質 を 次 世代 の レベ ル へ 。 


shure.com/ja-JP 


STEM TABLE 


指向 性 アレ イ 


9 基 の エレ メン ト で 構成 され る ビー ム フ ォ ー ミ ング マイ クロ ホン 
を 搭載 し 、 本 体 LED ラ イト が 収 音 の 方 向 を 表示 。 本 体 の ボタ ン で 
直接 ミュ ー ト 操作 する こと が で きま す 。 


マイ クロ ホン と スピ ー カ ー の 分 離 構 造 


指先 ひと つ で 音量 を コン トロ ー ル で きる フル レン ジス ピー カー。 
下向き に スピ ー カ ー を 配置 する こと で 出力 音声 が マイ ク に 回 り 込 む 
こと を 防ぎ 、 会 議 相手 の 声 が 再び マイ ク に 拾わ れる こと を 抑制 し 
ます 。 


シグ ナル プロ セッ サー 内 蔵 
エコ ー キ ャ ン セ リン グ 、 オ ー ト ゲイ ンコ ント ー ル 、 ノ イズ キャ ン セ 
リン グ 、 ま た 残響 除去 アル ゴリ ズム に よっ て 、 あ ら ゆ る 会 議 空 間 へ 
快適 に 聞き 取れ る 環境 を 提供 し ます 。 


エフ ォ ー ト レス な 設置 作業 


ネッ トワ ー ク 接続 は イー サ ネ ッ ト ケ ー ブ ル 1 本 で 。PoE+ に 対応 
し て いる た め 、 電 源 も 同時 に 供給 する こと が で きま す 。 努 力 で 
乗り 切る 燃 雑 な 配線 作業 か ら 解放 され て 、 設 置か ら 運 用 に 至る 
まで 楽に 、 ス マー ト に 。 


音 範囲 を 簡単 に 拡大 


設置 後 も Stem Table だ け で な く 他 の Stem デ バイ ス を 追加 で きる 
柔軟 な プラ ッ ト フ ォ ー ム 。 会 議 空間 や 用 途 に 応じ て 増設 し て いけ ば 、 
発言 を 収 音 する エリ ア を 簡単 に 拡大 し て いく こと が 可能 で す 。 


毎回 の オン ライ ン 会 議 接続 手順 を 楽に 


各種 オン ライ ン 会 議 プ ラッ ト フ ォ ー ム に 対応 し て いま す 。USB 経 由 
で PC に 直接 接続 する こと も 、Stem Control か ら 直 接 オ ン ラ イン 
会 議 を 立ち 上 げ る こと も で きま す 。 


適し た 設置 場所 
卓上 な どの 平ら な 面 


寸法 
直径 : 19.7cm 
高 さ : 7.6cm 


イー サ ネ ッ ト : 電源 (PoE+) 供 給 
デー タ 通 信用 
USB Type B : PC 接続 用 


設置 例 


規模 や 用 途 に 合わ せ て Stem デ バイ ス を 組み 合わ せれ ば 、 多 様 な 会 議 環境 へ オー ダー メー ド の 音 環境 を 導入 する こと が で きま す 。 
下 の 設置 例 は 組み 合わ せ の ほん の 一 例 で す 。 そ の 他 の 例 は 、www.shure.com/ja-JP/stem で ご 覧 くだ さい 。 


小 会 議 室 :・ ハ ドル ルー ム の 構成 例 


Lx 1 


中 会 議 室 の 構成 例 


大 会 議 室 の 構成 例 


コ の 字 レ イア ウト の 構成 例 


+ Stem Ecosystem" と は 


Stem Ecosystem は デバ イス の 選定 か ら 設 定 、 さ ら に 調整 ・ 確 認 ま で 専門 の エン ジニ ア が いな く て も 簡単 に 、 快 適 
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な うこ と が で きる 強力 な が プラットフォーム 


で す 。Stem Ecosystem の 各 機 器 は 、Stem Control、ijOS ま た は Android ア プリ 、 あ る い は ウェ ブ ブ ラ ウザ ー か ら 操 作 す る こと が で きま す 。 機器 選定 、 自 動 調整 、 
運用 時 の 収 音 品質 管理 、 リ モー ト 動 作 チ ェ ッ ク に は 以下 の 機能 を ご 利用 いた だ け ま す 。 


RoomDesign 


会 議 空間 を ほぼ 忠実 に 再現 し 、 購 入 前 
に 必要 な デバ パイ ス ・ 数 量 を 正確 に 把握 
で きま す 。 必 要 に 応じ て デバ イス の 
組み 合わ せ を 選択 し 、 目 的 の 場所 に 配置 
する と 収 音 範囲 も 確認 で きま す 。 


RoomAdapt 


手動 で の 設定 や 調整 は 不要 で す 。 ボ タン 
を 押す だ け で Stem デ バイ ス が 信号 音 
を 再生 し 、 部 屋 の 音響 特性 に 合わ せ て 
自動 で 必要 な 設定 を 行ない 、 デ バイ ス 
の 音質 を 調整 : 最 適 化し ます 。 


RoomCheck 


収 音 し た 発言 者 の 声 、 室 内 の ノイ ズ 、 
BEDBEHENSERNSREBT 
把握 し て ヒー トマ ッ プ を 作成 し 、 室 内 
各 エ リア で 予測 され る 収 音 品質 を 表示 
し ます 。 


Remote Management 


Stem Ecosystem の 稼働 状況 た り リモート 
確認 で きる ツー ル で す 。 会 議 室 の 使用 
率 や デバ イス の ログ 、 シ ステ ム の 使用 
状況 確認 か ら フ ァ ー ム ウェ ア の 自動 
更新 予約 まで 、 い つ で も どこ か ら で も 
ネッ トワ ー ク 内 端末 で 確認 ・ 操 作 で き 
ます 。 


